

i t 8 LES ROSES. 

rement arrondis au sommet. Étamines tres-nombreuses. Stig- 
mates reunís en une tete sessile au centre de la fleur. 

OBSERVATIONS. 

Cette variation du Rosier d’Hudson difiere de la varíete á 
feuilles de saule (vol. i, p. et fig. ) par ses folióles moins 
allongées et de forme elliptique, ses ovaires plus constamment 
glanduleux, et ses fleurs semi-doubles. Quant á notre R. Hud- 
s o ni ana scandens y il se distingue facilement des deux autres 
par ses rameaux grimpants, et ses fleurs le plus souvent soli- 
taires, rarement réunies par deux ou trois. 

Le dessin du Rosier dont nous présentons aujourd’hui la 
figure a été fait sur des échantillons pris dans le jardin de 
M. Ternaux, á Auteuil, oü il a été, depuis peu, obtenu de 
semen ce. 
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